2009年 11 月 18 日 
日立マクセル株式会社 


ドラム形ボディで中低音域を強化した 
iPod® 対応アクティブ スピーカー 「 MXSP-D240 」 を新発売 


日立マクセル株式会社(執行役社長:角田義人)は、豊かな中低音域の再生を実現したドラム形ボディの 
iPod® 対応アクティブスピーカー 「MXSP-D240.BK (マットブラック）」 「MXSP-D240_WH (マットホワイト）」を 
11月25日より発売します。 

iPod® をはじめとするポータブルオーディオ機器の普及により音源を外付けスピーカーで楽しむニーズが 
高まっており、アクティブスピ _ 力 _ の市場規模が拡大しています。 

このたび発売するアクティブスピーカー「 MXSP-D240」 は、2008年11月に発売した iPod® 対応スピーカー 
「MXSP- 1100」の中低域強化モデルであり、内部に大容積のバスレフ■エンクロージャ^を搭載する 
ドラム形スピーカーとして開発しました。 

「MXSP-D240」 は、左右に音のエネルギーを効率よく空間放射するホーン構造を備えたドラム形 
ボディであるとともに、内部に大容積のバスレフ■エンクロージャを搭載することでユニットの特性を 
引き出し、中低域に迫力あるサウンドを実現します。また、合計出力 5W のデジタルアンプを採用し、 
左右に配置した防磁型スピーカーを強力に駆動することで低域から高域までバランスのとれたクリアな 
サウンドを楽しめます。なお、ボディカラーには落ち着いた色調の「マットブラック」と「マットホワイト」の 
2色を採用しました。 

iPod® との接続部には「 Universal Dock」 を採用し、 iPod® に付属の Universal Dock アダプタを 
使用することにより、 iPod® を安定して設置できコネクタ部への負荷を軽減します。また付属の 
専用リモコンには、再生や一時停止、曲送り/曲戻し(早送り/早戻し)などの iPod® の基本操作* 2 のほか、 

約60分のスリープタイマー機能も備えました。 

今後ともマクセルは音にこだわりをもつメーカーとして、ヘッドホンやスピーカー製品をはじめとする 
音響機器の開発を通じ、お客様が手軽に高音質を楽しむことができる環境を提案していきます。 


*1 スピーカー振動板背面の圧力を開口部から放射することにより低音を増強する構造を持った筐体。 

*2 iPod® Dock コネクタを搭載しない iPod® shuffle やその他ポータブルオーディオ機器、音楽ケータイは 
ステレオ ミニ プラグ接続のため、ボリューム コント ロールのみ操作可能。 

※ iPod®/iPhone は米国およびその他で登録されている Apple Inc. の商標です。 




MXSP-D240.BK (マツトブラック) 


MXSP-D240.WH (マツトホワイト） 専用リモコン 

本製品に、 iPod® は付属しておりません。 
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■主な特長 

1. 豊かな中低音域の再生を実現したドラム形ボディ 

ドラム形ボディ左右に音のエネルギーを効率よく空間放射するホーン構造を備え、内部に大容積の 
バスレフ ■エン クロー ジャ w を搭載しました。 この 設計により スピーカーユニットの 特性を引き出し、 
中低域に迫力あるサウンドを実現しています。 

2. クリアな音を再現するデジタルアンプ採用 

合計出力 5 W のデジタルアンプを採用し、左右に配置した防磁型スピーカーを強力に駆動することで 
低域から高域までバランスのとれたクリアなサウンドを楽しめます。 

3. Universal Dock アダプタ対応 

iPod ® 付属の Universal Dock アダプタを使用することにより、コネクタ部への負荷を軽減します。 

4. iPod ® の操作が可能なシンプルリモコン付属 

付属のリモコンで離れた場所からスピーカーのボリューム調整、再生/停止、曲送り/曲戻しなどの 
操作が可能 * 2 です。 （ iPod ® の操作は対応機種のみ。 iPod ® 対応表参照。） 

5. スリープタイマー機能搭載 

リモコン操作により、約 60 分間のスリープタイマ ー(_ 動電源オフ）を設定できます。 

6. 直径 3.5 mm ステレオミニプラグケーブル付属 

直径 3.5 mm ステレオミニプラグケーブルを使用することにより、 iPod ® 以外の才ーディオプレ_ヤ_と 
接続できます。 

*1 スピーカー振動板背面の圧力を、開口部から放射することにより低音を増強する構造を持った筐体。 

*2 iPod® Dock コネクタを搭載しない iPod® shuffle やその他ポータブルオーディオ機器、音楽ケータイは 
ステレオ ミニ プラグ接続のため、ボリューム コント ロールのみ操作可能。 


■ iPod ® 対応表 



表示のないモデルは iPod ® 専用機能には対応していません。 （2009 年11月現在） 
iPhone 3 G には対応していません。 


■発売日： 2009年11月25日 
■価格：オープンプライス 
■主な仕様 


型番 

MXSP - D 240 .BK / MXSP - D 240 .WH 

スピーカーユニット 

防磁型直径 53 mm コーン型 X 2 

実用最大出力 

2.5 W +2.5 W 

再生周波数特性 

60 Hz 〜 20 kHz 

入力端子 

iPod ® Dock コネクタ、才ーデイオ入力： cp 3.5 mm ステレオミニジャック 

AC アダプタ 

入力： AC 100 〜 240 V 、50/60 HZ 、 出力： DC 5 V /1.5 A 

外形寸法 

幅 240 mm X 高さ1 38 mm X 奥行き151 mm (突起部含まず） 

質量 

約 1.2 kg (本体のみ） 

付属品 

AC アダプタ、リモコン ( CR 2032 X 1 コ付き）、直径 3.5 mm ステレオミニプラグケーブル 
(約 20 cm )、 取扱説明書(保証書付き） 


※ iPod ®/ iPhone は米国およびその他で登録されている Apple Inc . の商標です。 
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